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GIMNASIA RIVERPLATE 


EZ Marcos Ledesma EE Jeremías Ledesma 
4 [E] Leonardo Morales 20 E] miton Casco 
15 £ Juan Pintado 2 E Sebastián Boselli 7 
` jogo como um dos que assistiu 
20 [ZE] Yonathan Cabral 3 [EE Ramiro Funes Mori é nsocessáno que seja registado. Faça login 
ou registese. 
6 ES Martín Femández 7» 14 E González Pírez 
19 EE] Lucas Castro 6e 28 ZE] Felipe Peña Biafore Ier iii 
18 E Nicolás Colazo ss 10 E Manuel Lanzini so 5 
k y s 
36 [EE Nicolás Garayalde Y so 26 Ej Nacho Fernández @ ss Y 07 ESTATISTICAS PARTIDA 
11 [E David Zalazar ss 29 EZ Rodrigo Aliendro Y 4s Sui 
7 m Benjamín 36 E Pablo Solari se Mi N 1: 
== Domínguez 4 
y Adam Bareiro 7 
30 [EE] Rodrigo Castillo hs TOTAL CORTES 
e E 1 0 
RESERVAS: 
PASSESCERTOS 
229 DE ++ 
LANÇAMENTOS 
s È + 
8 E Matías Miranda sa == DEFESAS 
Na o E 
8 [E Maximiliano Meza 4 46 
hs cames 
nom ù 19 25 Claudio Echeverri 7 g A 
31 EE Santino Primant 30 paga Franco 40% ss E 
31 ES santino Primante B0 zzi 
— Mastantuono CHUTESFORA: 
5 È + 
DIVIDIDAS GANHAS. 
34 32 
E Agustín Rubeno à 7 m 
FALTAS: 
TREINADORES 1 [a] 15 
ES Marcelo Méndez EZ Marcelo Gallardo 
CHUTES BLOQUEADOS 
1 E 
MELHOR E JEREMÍAS LEDESMA TIOS DE META 
EM COLEIRO - RIVER PLATE i š 
CAMPO San 
POSSE DE BOLA 
40% N + + 
ESCANTEOS 
4 N : 
CHUTESA GOL 
7 mM: 
IMPEDIMENTOS 
3 E 
EXPECTED GOALS 
116 E 0. 
EXPECTED GOALS ON TARGET 
139 E o 
EXPECTED POINTS 
1,93 MA os 
EXPECTED GOALS CORNERS 
0,07 E 0.03 
EXPECTED GOALS NON PENALTY GOALS 
CLASSIFICAÇÕES DOS JOGADORES 
116 N 0.s 
GIMNASIA RIVERPLATE 
P EXPECTED GOALS SET PLAY 
Marcos Ledesma Jeremías Ledesma 
Ss 9 0,18 E 0.03 
$ Leonardo Morales 9 Milton Casco EXPECTED GOALS OPENPLAY 
gw Aa 030 
Ko] A 038 N 0 
Juan Pintado 2 Sebastián Boselli 
A Ss Os 
Yonathan Cabral Ramiro Funes Mori P 
A S 1, fi COMPETIÇÃO 
Martín Fernández a González Pírez 
RA òs Y 0 
A Lucas Castro de Felipe Peña Biafore 
des ña 
Y) Nicolás Colazo PD Manuel Lanzini 
de gw pos 
Nicolás Garayalde Nacho Fernández Primera División Argentina 2024 
Geo y ero na 
David Zalazar 2 Rodrigo Aliendro 
5 Ma E 
AL Benjamín Domínguez 2 Pablo Solari ARBITRO 
4, + -a < 
a ÁRBITRO 
% Rodrigo Castillo Adam Bareiro En yi A 
E ir ó g Hernán Mastrángelo 
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Matías Miranda 
ĝar 
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Matías Abaldo 


M Maximiliano Meza 
625 to] 


pe i- 


õw 023 


Franco Mastantuono 
S Juan Carmelo Zerillo (El 
Agustín Ruberto Bosque) 


gir EE La Plata 


Santino Primante 2 Claudio Echeverri 
$ 
d 
da 
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ESTATÍSTICAS JOGADOR 960 
«tHe 
GIMNASIA. RIVER PLATE Histórico de confrontos 
a 1 PRE m Time Gimnasia 
3 TE O E rr 
ag py Beniamin Dominguez CHUTESA GOL Nacho Femández $, 14 v E A 
br Gimnasia 
*7 Nicolás Garayalde TOTAL DE DIVIDIDAS Sebastin Boselli 3, ga River Plata 
Ma a an 
ea e PEA a E 
5 k ye 
*43 å Leonardo Morales TOTAL PASSES Ramiro Funes Mori 2 63. 
TI AE EY 
3 pos emisas Y 6 
"E A a E 
p Å Benjamín Dominguez FALTAS SOFRIDAS Pablo Solari E 2Y 


